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Sachgebiet 912 


Änderungsantrag 

des Abgeordneten Tatge 


zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Ausbau der 
Bundesfernstraßen - 3. FStrAbÄndG - 
— Drucksachen 10/4389, 10/4734 — 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Artikel 1 : 

Der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen wird wie folgt ge- 
ändert: 

Die B 47, Rheinbrücke Worms inklusive Brückenkopf, wird aus 
dem Bedarfsplan gestrichen. 

Bonn, den 30. Januar 1986 

Tatge 

Begründung 

Ein weiterer Brückenbau über den Rhein bei Worms kann die 
verkehrstechnischen Probleme der Stadt nicht lösen und würde 
nur zu einer Vermehrung des Verkehrsaufkommens führen. Der 
neu eingerichtete Rhein-Neckar Nahverkehrsverbund, in dem die 
Stadt Worms und die umhegenden Gemeinden Mitghed sind, 
würde durch einen solchen Bau nicht gefördert, sondern benach- 
teüigt. Es ist sinnvoller, vorgesehene Gelder statt in dieses Projekt 
in den Nahverkehrsverbund Rhein-Neckar zu geben. Die Zerstö- 
rung weiterer Rheinlandschaften durch Straßenverkehrsprojekte 
ist in dieser Region nicht länger hinnehmbar. 
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